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P U B L I C A T I E - B L A D . 


V E R O R D E N I N G van den '26sten Juni 1916, tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 17 October 1875 No. 27 (-P. B. 
1875 No. 19), betrekkelijk de maten, gewichten en weeg werktui­ 
gen in de kolonie Curaqao, zooals gewijzigd bij de verordening 
van 19 Maart 1915 (iJ. B. No. 56). 


IN NAAM DER KONINGIN! 


DE GOUVERNEUR van Curagao, 


Iu overweging genomen hebbende, dat het wenschelijk is 
het Koninklijk besluit van 17 October 1875 N? 27 (P. B. 1875 
N? 19), betrekkelijk de maten, gewichten en weegwerktuigen 
in de kolonie Curagao, zooals gewijzigd bij de verordening 
van 19 Maart 1915 (P. B. N? 56), te wijzigen; 


Heeft, na verkregen goedkeuring van den Kolonialen Raad, 
vastgesteld onderstaande verordening: 


Art 1. 


De ijk van weegwerktuigen wordt opnieuw ingesteld. 
De bepalingen, die daaromtrent in het Koninklijk besluit 
van 17 October 1875 N? 27 (P. B. 1875 N? 19) voorkwamen 
en bij art. 1 der verordening van 19 Maart 1915 (P. B. N? 56) 
werden afgeschaft, krijgen opnieuw verbindende kracht. 
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Art. 2. 


Deze verordening treedt in werking met ingang van den 
dag na dien harer afkondiging. 


Met dien datum vervalt art. 1 der verordening van 19 Maart 
1915 (P. B. N? 56). 


Gegeven te Willemstad, den 26sten Juni 1910. 


NU-YENS. 


De Gouvernements-Secretaris a. i., 
BOOMGAART. 


Uitgegeven den 20n. December 1910. 
De Gouvernements-Secretaris a. i., 


BOOMGAART. 


